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CARTA DE EECHA 12 DE OCTUBRE DE 1998 DIRIGIDA AL PRESIDENTS 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL 


Tengo el honor de transmitir la comunicacion adjunta, de fecha 9 de octubre 
de 1998, que he recibido del Director General del Organismo Internacional de 
Energia Atomica (vease el anexo). 

Le agradeceria que tuviera a bien senalar la carta del Director General a 
la atencion de los miembros del Consejo de Seguridad. 


( Firmado ) Kofi. A. ANNAN 


98-3 02 0 0 


(S) 
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ANEXO 


Carta de fecha 9 de octubre de 199 8 dirigida al Secretario 
General por el Director General del Organismo Internacional 

de Energia Atomica 

En la declaracion de su Presidente de 4 de noviembre de 1994 
(S/PRST/1994/64), relativa a la Republica Popular Democratica de Corea, el 
Consejo de Seguridad, entre otras cosas, pidio al Organismo Internacional de 
Energia Atomica (OIEA) que continuara informandole sobre la aplicacion del 
Acuerdo de salvaguardiasA este" respecto, adjunto copias de mi informe sobre 
la Republica Popular Democratica de Corea, de fecha 26 de agosto de 1998, 
presentado a la Conferencia General del OIEA en su 42 a reunion ordinaria (vease 
el apendice I) y de la resolucion GC(42)/Res/2, aprobada por la Conferencia el 

25 de septiembre de 1998 (vease el apendice II). 

Como es sabido, la Republica Popular Democratica de Corea continue, 
aceptando las actividades del Organismo unicamente en el contexto del Marco 
Acordado entre los Estados Unidos de America y ese'pais, y no en virtud de su 
Acuerdo de salvaguardias con el Organismo, que es obligatorio y sigue vigente. 

Tal como se habia previsto en la carta de mi predecesor de fecha 13 de 
octubre de 1997, la octava ronda de conversaciones tecnicas entre el OIEA y la 
Republica Popular Democratica de Corea se celebro en Viena del 21 al 24 de 
octubre de 1997. Otras rondas se celebraron del 24 al 28 de febrero y del 24 al 

26 de junio de 1998 en Pyongyang. Lamentablemente, sin embargo, no se 
efectuaron progresos sobre cuestiones importantes relativas al cumplimiento por 
la Republica Popular Democratica de Corea de su Acuerdo de salvaguardias. Entre 
esas cuestiones figuran la conservacion de informacion que permita al Organismo 
verificar, en el futuro, la exactitud y exhaustividad de la declaracion inicial 
de la Republica Popular Democratica de Corea, y la toma de muestras y la 
medicion de los desechos liquidos en- la planta de reelaboracion de la Republica 
Popular Democratica de Corea (el Laboratorio Radioquimico) para comprobar que no 
se hayan realizado movimientos ni otras operaciones en que intervengan los 
desechos. 

En estas condiciones, en el informe sobre la aplicacion de las 
salvaguardias del Organismo para 1997 se dejo constancia de que el Organismo 
seguia sin poder verificar la exactitud y exhaustividad de la declaracion 
inicial de la Republica Popular Democratica de Corea sobre el material nuclear 
y, por consiguiente, de la imposibilidad de concluir que no se ha producido 
ninguna desviacion de material nuclear. 

A la luz de esta informacion y de los detalles adicionales que figuran en 
mi informe a la Conferencia General, esta aprobo la resolucion GC(42)/Res/2, en 
la cual, al igual que en la resolucion GC(41)/Res/22, de 1997, la Conferencia 
expreso su profunda inquietud por la continuacion del incumplimiento por la 
Republica Popular Democratica de Corea de su Acuerdo de salvaguardias, y exhorto 
a la Republica Popular Democratica de Corea a cooperar plenamente con el 
Organismo en la aplicacion de ese Acuerdo y tambien a adoptar todas las medidas 
que el Organismo juzgara necesarias para conservar toda la informacion 
pertinente para verificar la exactitud y exhaustividad del informe inicial de la 
Republica Popular Democratica de Corea. 


/. • • 
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La ronda mas reciente de conversaciones, celebrada esta semana en Viena, 
tambien se caracterizo por la falta de progresos tangibles respecto de 
cuestiones fundamentales. Se han programado nuevas conversaciones para 
comienzos de 1999. _ . 

Le agradeceria que tuviera a bien senalar el texto de la presente carta y 
sus apendices a la atencion del Consejo de Seguridad, al cual seguire informando 
de los acontecimientos que se produzcan. 


(Firmado) 


Mohamed ELBARADEI 
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APENDICE I 

Aplicacion del Acuerdo entre el Qrcranismo v la Republica 
Popular Democratica de Corea para la aplicacion de 
salvaguardias en relacion con el Tratado sob re la no 

proliferacion de las armas nucleares 


Informe del Director General a la Conferencia General 


1. En la resolution GC(41)/RES/22 de 3 de octubre de 1997, la Conferencia General de- 

cidio, entre otras cosas: 

* » 

* 

“incluir en el Orden del Dla de su cuadragesima segunda reunion ordinaria un punto 
titulado ‘Puesta en practica del Acuerdo entre el Organismo y la Republica Popular 
Democratica de Corea para la aplicacion de salvaguardias en relacion con el Tratado 
sobre la no proliferacion de las armas nucleares’.” 

El presente informe tiene por objeto dar informacion a la Conferencia General para el examen 
que ha de hacer de ese punto de su Orden del Dia. 

SITUACION IMPERANTE EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACION DE LA 
CUADRAGESIMA PRIM ERA REUNION ORDINARIA DE LA CONFERENCIA 
GENERAL 

2. En el informe presentado en 1997 por el Director General a la Conferencia General en 
el documento GC(41)/17 de 18 de agosto de 1997 se proporcionaron los antecedentes de los 
acontecimientos que habian tenido lugar el ano anterior con respecto a la aplicacion de salva¬ 
guardias en la Republica Popular Democratica de Corea (RPDC) con arreglo al Acuerdo de 
salvaguardias concertado por ese pais con el Organismo (INFCIRC/403), y se describieron 
esos acontecimientos. Entre estos se incluian la falta de progresos durante cierto numero de 
reuniones tecnicas acerca del mantenimiento de la informacion que debia permanecer disponi- 
ble para que el Organismo pudiera verificar en el fiaturo la exactitud y el caracter exhaustivo 
de la declaration inicial de la RPDC en el marco de su Acuerdo de salvaguardias; la continua 
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negativa de la RPDC a aceptar actividades en la planta de reelaboracion tales como la medi- 
cion de los desechos nucleares liquidos para verificar que no se habian realizado movimientos 
ni operaciones que involucraran esos desechos; las limitaciones impuestas por la RPDC res- 
pecto a las condiciones de la “congelation” y en relation con el acceso de inspectores para 
visitar de tiempo en tiempo edificios de apoyo tecnico, en emplazamientos de instalaciones 
sometidas a la congelation, que no fueron incluidos en las medidas de congelation de noviem- 
bre de 1994 debido a que la RPDC declaro en aquellos momentos que habia cambiado el am- 
bito de las operaciones de dichos edificios; la conformidad de la RPDC con algunas activida¬ 
des de verification, tales como medidas de vigilancia y contention; la conformidad de la 
RPDC con las designaciones de nuevos inspectores; los compromises de la RPDC para mejo- 
rar los medios de comunicacion entre el Organismo y la RPDC; la conclusion aproximada- 
mente a1 90% de la operation de introduction en bidones de las barras del combustible irra- 
diado del reactor experimental de potencia de 5 MW(e) y la presencia continua de inspectores 
del Organismo en la zona de Nyongbyon. 

3. En el informe que figura en el documento GC(41)/17 se observaba que, si bien las ron- 
das sexta y septima de las conversaciones tecnicas habian dado como resultado cierto progre- 
so en cuestiones de comunicaciones y designation de inspectores, la RPDC seguia negandose 
a permitir cierto numero de medidas importantes, incluidas las senaladas anteriormente, que 
habian que'dado pendientes desde la primera reunion tecnica. 

4. A la luz de esta situation y del informe del Director General que figura en el docu¬ 
mento GC(41)/17, la Conferencia General aprobo la resolution GC(41)/RES/22. En esa re¬ 
solution la Conferencia General, entre otras cosas, apoyo decididamente las medidas adopta- 
das por la Junta y encomio los esfuerzos de la Secretaria General encaminados a la aplicacion 
del Acuerdo de salvaguardias y a la vigilancia de la congelation de instalaciones concretas en 
la RPDC; expreso tambien su preocupacion por el hecho de que la RPDC siguiera incum- 
pliendo el Acuerdo de salvaguardias concertado entre el OIEA y la RPDC, exhorto a la RPDC 
a cumplir plenamente dicho Acuerdo de salvaguardias y a cooperar plenamente con el Orga¬ 
nismo en la aplicacion de ese Acuerdo y a adoptar todas las medidas que el Organismo juzgara 
necesarias para conservar toda la information pertinente para verificar la exactitud y exhausti- 
vidad del informe inicial de la RPDC sobre el inventario de los materiales nucleares sometidos 
a salvaguardias hasta que la RPDC pasara a cumplir plenamente su Acuerdo de salvaguardias. 

ACONTECEM CENTOS DESDE LA CUADRAGESIMA PRIMERA REUNION ORDI- 
NARIA DE LA CONFERENCIA GENERAL 

5. En la sesion de la Junta de Gobemadores de 8 de diciembre de 1997, el Director Gene¬ 
ral informo sobre la octava ronda de conversaciones tecnicas entre el OEEA y la RPDC que 
tuvo lugar en Viena del 21 al 24 de octubre de 1997. El Director General observo que no se 
habian realizado progresos durante la octava ronda sobre las cuestiones pendientes relaciona- 
das con el cumplimiento por parte de la RPDC de su Acuerdo de salvaguardias, incluida la 
conservation de information que debe seguir estando disponible para que el Organismo pueda 
verificar en el future la correction y el caracter exhaustivo de la declaration inicial de la 
RPDC. 
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6. En la sesion de la Junta de Gobemadores de 16 de raarzo de 1998, el Director General 
informo sobre la novena ronda de conversaciones tecnicas que tuvo lugar del 24 al 28 de fe- 
brero de 1998 en Pyongyang. No se realizo progreso alguno en relation con cuestiones im- 
portantes tales como el mantenimiento de la information ni sobre el muestreo y la medicion de 
desechos Hquidos en la planta de reelaboracion. Ademas, la RPDC se nego a dar su acuerdo a 
la toma de muestras ambientales de frotis en la celda caliente del reactor de investigation que 
esta actualmente sometido a un regimen de inspeccion ordinario, ya que la RPDC considera 
que su Acuerdo de salvaguardias no esta plenamente en vigor. No hubo progresos sobre la 
cuestion del acceso de inspectores a edificios de apoyo tecnico en las instalaciones sometidas a 
la congelacion. El Director General declare que, tras finalizar la operation de introduction en 
bidones que se esperaba tuviera lugar en mayo de 1998, el numero de inspectores del Orga- 
nismo presentes continuamente en Nyongbyon se reduciria de tres a dos. 

7. En la sesion de la Junta de Gobemadores de 8 de junio de 1998, el Director General 
subrayo el hecho de que el Informe sobre aplicacion de las salvaguardias (IAS) para 1997 daba 
cuenta de la continua incapacidad del Organismo para verificar la exactitud y el caracter ex¬ 
haustive de la declaration initial de la RPDC asi como de su imposibilidad de llegar a la con¬ 
clusion de que no se habian desviado materiales nucleares. El Director General informo a la 
Junta de la suspension de las operationes de introduction en bidones de las barras de combus¬ 
tible gastado en el reactor experimental de potencia de 5 MW(e) a finales de abril a petition de 
la RPDC. En esos momentos se habia introducido en bidones, con precintos del Organismo, el 
97% de las barras irradiadas descargadas. La RPDC vinculo la termination de la introduction 
en bidones a los progresos que se realizaran en la ejecucion de las tareas previstas en el Marco 
Acordado. 

8. El Director General informo asimismo que la RPDC solicito al Organismo, en carta de 
3 de abril de 1998, que hiciera los preparativos necesarios para que los explotadores pudieran 
construir una caldera pesada alimentada por gasoleo en el emplazamiento del reactor experi¬ 
mental de potencia de 5 MW (e), instalacion que esta sometida a la congelacion. Segun la 
RPDC, la caldera propuesta generaria electricidad y tambien vapor destinado a calefaccion 
urbana. Al respecto, la RPDC tiene la intention de utilizar equipos existentes, tales como tur- 
binas y generadores, ubicados en diferentes edificios en el emplazamiento del reactor. El Or¬ 
ganismo, tras consultas apropiadas, no puso objeciones a la construction y explotacion de la 
caldera para los fines declarados en el entendimiento de que los inspectores del Organismo po- 
dran visitar el edificio de la caldera y otros edificios de apoyo conexos al objeto de confirmar 
que el nuevo ambito de las operaciones de dichos edificios no es pertinente para el proposito 
de la congelacion. La RPDC confirmo dicho entendimiento el 22 de mayo de 1998. El Di¬ 
rector General informo ademas a la Junta que el 11 de mayo de 1998 la RPDC solicito al Or¬ 
ganismo que hiciera los preparativos necesarios en el Laboratorio Radioquimico (la planta de 
reelaboracion), incluido el levantamiento de algunos precintos, para actividades de inspeccion 
y mantenimiento por parte del explotador. En su respuesta, el Organismo senalo que todo el 
trabajo de mantenimiento debia realizarse bajo la observation de inspectores y que no debian 
llevarse a cabo actividades de descontaminacion o introduction o transference de soluciones 
en el sistema del proceso, ya que dichas actividades podrian afectar la conservation de la in¬ 
formacion. Las actividades de mantenimiento comenzaron el 27 de mayo de 1998. 
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9. La decima ronda de conversaciones tecnicas tuvo lugar del 24 al 26 de junio de 1998 
en Pyongyang. No se realizo progreso alguno en relation con las cuestiones pendientes. 
Ademas, la RPDC continuo denegando el acceso de inspectores a los edificios tecnicos que no 
estaban sujetos a las medldas de congelacion en los emplazamientos de la instalacion del 
reactor experimental de potencia de 5 MW(e), el Laboratorio Radioquimico y la planta de fa¬ 
brication de combustible al objeto de confirmar que el nuevo alcance de actividades de los 
edificios no es pertinente para el proposito de la congelacion. La RPDC notified que, en vista 
de la corrosion continua de las barras aun no introducidas en bidones, solo disponia de dos 
opciones: o bien reelaborar dichas barras o introducirlas en bidones. La RPDC vinculo las 
actividades de mantenimiento realizadas en el Laboratorio Radioquimico a la posibilidad de 
reelaboracion de las barras. Ademas la RPDC informo que estaba preparando un plan de 
mantenimiento para el reactor experimental de potencia de 5 MW(e) y para las barras de com¬ 
bustible no irradiado. Para la finalidad de mantenimiento de las barras de combustible no irra- 
diado, la RPDC senalo sus planes de transferir 8 000 barras (correspondientes a vma carga 
completa del nucleo del reactor) desde la actual ubicacion fiiera del reactor experimental de 
potencia de 5 MW(e) al almacenamiento del combustible no irradiado en el edificio del reac¬ 
tor. £1 Organismo senalo que dieba transferencia no seria compatible con la finalidad de la 
congelacion o de cualquier necesidad de mantenimiento. Durante la reunion tecnica la RPDC 
solicito al Organismo que hiciera los preparativos necesarios para que el explotador pudiera 
llevar a cabo un ensayo hidraulico de los mezcladores-sedimentadores en el Laboratorio Ra¬ 
dioquimico. Se debatieron los procedimientos para dicho ensayo y el Organismo sigue exami- 
nandolos. El Organismo tiene que asegurarse que dicho ensayo no tenga como resultado la 
elimination o la alteration de las signaturas de actividades pasadas. 

10. Hasta el momento de publication del presente informe no habia nuevos acontecimien- 
tos que modificaran las evaluaciones facilitadas a la Junta en marzo y en junio. La RPDC ha 
vinculado reiteradamente los progresos en las conversaciones con los progresos en la aplica- 
cion del Marco Acordado y ha expresado recientemente su deception por los progresos reali- 
zados hasta ahora. La colocation de la primera piedra para la construction de dos reactores 
nucleares de agua ligera de 1 000 MW(e) tuvo lugar en Sinpo el 19 de agosto de 1997. 

11. La cooperation por parte de la RPDC sigue siendo limitada. La RPDC ha aceptado 
algunas actividades de verification, tales como medidas de contention y vigilancia, que el Or¬ 
ganismo necesita para llevar a cabo la vigilancia de la congelation. Durante 1998 se produje- 
ron nuevas mejoras en los medios de comunicacion entre el Departamento General de Energia 
Atomica de la RPDC y la Division de Operaciones pertinente del Departamento de Salvaguar- 
dias del Organismo. La RPDC ha aceptado que se sustituyan los actuates sistemas de vigilan¬ 
cia con nueva vigilancia digital y se ha mostrado conforme con la designation de nuevos ins¬ 
pectores. Asimismo se ha mostrado de acuerdo con la instalacion, a partir de octubre de 
1998, de un sistema integrado de vigilancia de los motores de los mezcladores-sedimentadores 
de la planta de reelaboracion que proporcionaran information sobre la puesta en marcha de 
dichos motores y su duration. 

12. Sin embargo, la RPDC se ha negado a dar su conformidad con otras medidas, como la 
instalacion de equipo de vigilancia del Organismo en tanques de desechos nucleares o las 
actividades de muestreo o mediciones por el Organismo, en ningun lugar de la planta de 
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reelaboracion. Ademas, la RPDC continua negandose a permitir que se efectuen mediciones 
para evaluar la cantidad total de plutonio en las barras del combustible gastado del reactor 
experimental de potencia de 5 MW(e). 

13. En enero de 1997, la RPDC aclaro que el grafito nuclear fabricado para utilization en 
el reactor de potencia de 50 MW(e), que estaba en construction en el momento de la congela- 
ci6n, esta sujeto a la vigilancia del Organismo. Se presento al Organismo aproximadamente la 
mitad de los bloques de grafito requeridos, declarandose que la fabrication de esos bloques y 
de otro equipo y componentes relacionados con la esfera nuclear habia cesado desde julio 
de 1993. Esta declaration aun no ha sido confirmada oficialmente por la RPDC. En enero 
de 1998 la RPDC presento algunos lotes de grafito mas a efectos de vigilancia. Sin embargo, 
la RPDC no ha dado su conformidad con ningun muestreo de bloques de grafito que pueda 
confirmar que el inventario de grafito presentado es de calidad nuclear. 

14. Lamentablemente, persiste la fundamental diferencia de opinion entre el Organismo y la 

RPDC con respecto a la situation actual del Acuerdo de salvaguardias. El Organismo conside- 
ra que el Acuerdo de salvaguardias con la RPDC esta en vigor y tiene caracter vinculante. La 
RPDC solamente acepta las actividades del Organismo en el contexto del Marco Acordado. 
Por ello, la RPDC acepta las inspecciones ad hoc y corrientes solamente en las instalaciones 
que no estan sometidas a la congelacion, pero al mismo tiempo rechaza cualquier aplicacionide 
medidas de fortalecimiento de las salvaguardias en dichas instalaciones. « 

15. El Director General ha entregado al Ministro de Relaciones Exteriores de la RPDC.el 
modelo de Protocolo adicional (INFCIRC/540). Asimismo, durante las reuniones tecnicas, se 
entrego a la RPDC un ejemplar del modelo de Protocolo adicional junto con information rela- 
tiva a las deliberaciones de la Secretaria con diversos Estados. 

16. El Organismo mantiene la presencia continua de inspectores en Nyongbyon. Se man- 
tendran tres inspectores sobre el terreno para que se ocupen de las necesidades de verificar las 
actividades de mantenimiento y de ejecutar las actividades de inspection, incluida la vigilancia 
de la congelacion. 
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APENDICE II 

Aplicacion del Acuerdo entre el Orcranismo v la Republica 
Popular Democratica de Corea para la aplicaci6n de 
salvaguardias en relacion con el Tratado sobre la no 

proliferacion de las armas nucleares 

Resolucion GC(42)/Res/2, aprobada el 25 de septiembre de 1998, 

en la novena sesion plenaria 


La Conferencia General. 

a) Recordando las resoluciones de la Junta de Gobemadores GOV/2436 de 25 de 
febrero de 1993, GOV/2639 de 18 de marzo de 1993, GOV/2645 de 1 de abril de 
1993, GOV/2692 de 23 de septiembre de 1993, GOV/2711 de 21 de marzo de 1994 y 
GOV/2742 de 10 de junio de 1994 y las resoluciones de la Conferencia General, 
GC(XXXVII)/RES/624 de 1 de octubre de 1993, GC(XXXVIII)/RES/16 de 23 de 
septiembre de 1994, GC(39)/RES/3 de 22 de septiembre de 1995, GC(40)/RES/4 de 
20 de septiembre de 1996 y GC(41)/RES/22 de 3 de octubre de 1997, 

b) Observando con inquietud una serie de nuevos acontecimientos que se descri- 
ben en el informe del Director General que figura en el documento GC(42)/16, 

c) Recordando ademas la resolucion 825 (1993) aprobada por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1993, y las declaraciones 
formuladas por el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de 
marzo de 1994, el 30 de mayo de 1994 y el 4 de noviembre de 1994, en particular la 
petition dirigida al Organismo de que adoptase todas las medidas que juzgase 
necesarias para verificar el pleno cumplimiento por la Republica Popular Democratica 
de Corea (RPDC) de su Acuerdo de salvaguardias con el Organismo, 

d) Observando que la RPDC ha decidido seguir siendo Parte en el Tratado sobre 
la no proliferacion de las armas nucleares y reafirmando que el Acuerdo de salvaguar¬ 
dias entre el OIEA y la RPDC (INFCIRC/403) en relacion con el Tratado sigue siendo 
vinculante y estando en vigor, 

e) Observando tambien la intention declarada por la RPDC de llegar a cumplir 
plenamente el Acuerdo de salvaguardias y la continuation de las conversaciones entre 
la RPDC y el OIEA sobre las cuestiones de salvaguardias pendientes. 


/... 
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f) Observando con pesar que en estas conversaciones no se han alcanzado pro- 
gresos en cuestiones importantes tales como el mantenimiento de la informacion, y 

g) Lamentando la retirada de la RPDC del Organismo y expresando la esperanza 
de que la RPDC se reincorpore, 

1. Apova decididamente las medidas adoptadas por la Junta de Gobemadores y encomia 
al Director General y a la Secretaria por sus esfiierzos imparciales encaminados a la aplicacion 
del Acuerdo de salvaguardias concertado entre el OIEA y la RPDC; 

2. Reconoce la importante funcion del OEEA en la vigilancia de la congelacion de las ins- 
talaciones nucleares en la RPDC y encomia a la Secretaria por sus continuos esfiierzos para 
vigilar la congelacion de las instalaciones especificadas de la RPDC de conformidad con lo pe- 
dido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

3. Expresa su profunda inquietud por la continuation del incumplimiento por la RPDC 
del Acuerdo de salvaguardias concertado entre el OEEA y la RPDC y exhorta a la RPDC a que 
cumpla plenamente con ese Acuerdo de salvaguardias; 

4. Exhorta a la RPDC a cooperar plenamente con el Organismo en la aplicacion del 
Acuerdo de salvaguardias y a adoptar todas las medidas que el Organismo juzgue necesarias 
para conservar toda la informacion pertinente para verificar la exactitud y exhaustividad del 
informe inicial de la RPDC sobre el inventario de los materiales nucleares sujetos a salvaguar¬ 
dias hasta que la RPDC pase a cumplir plenamente su Acuerdo de salvaguardias; y 

5. Decide continuar ocupandose de esta cuestion e incluir en el Orden del Dia de su cua- 
dragesima tercera reunion ordinaria un punto titulado “Aplicacion del Acuerdo entre el Orga¬ 
nismo y la Republica Popular Democratica de Corea para la aplicacion de salvaguardias en 
relation con el Tratado sobre la no proliferation de las armas nucleares”. 



